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इस्पात मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 सितम्बर , 2019 
का . आ . 3628 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , कारखाना अधिनियम 1948 ( 1948 का 63) की धारा 2 के खंड ( ढ ) के पहले 
परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में और , भारत के राजपत्र , भाग II , खंड 3, उप - खंड (ii ), तारीख 1 दिसंबर , 2015 में 
प्रकाशित , भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 3221 ( अ ), तारीख 19 नवंबर , 2015, को उन बातों 
के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है 
कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्ति जो उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित 
कारखानों के मामलों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किए गए है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिभोगी समझे जाएंगे, 
अर्थात्: 

सारणी 
क्रम सं . अधिकारी का नाम , 

| कारखाने का नाम , पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या 
पदनाम और पता 
( 1 ) ( 2) 

( 3 ) 
श्री प्रद्योत कुमार दास , 

आटोमोबाइल रिपेयर शाप , कार्यालय प्लांट गैराज , भिलाई 
कार्यकारी निदेशक (वर्क्स), 

स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य , 
भिलाई स्टील प्लांट , 

पिन -490001 , अनुज्ञप्ति संख्या 2511/ 2511/ जी 
संयंत्र भवन , भिलाई- 490001 , 

ऑटो /डीआर जी / 2एम ( आई) 
छत्तीसगढ़ राज्य । 

( 2) बलूमिंग एंड बिलेट मिल, वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -5 , 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन 
490001, अनुज्ञप्ति संख्या - 2526/ 2526बी-1/डीआरजी/ 2एम 
( आई) । 
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( 3) बलास्ट फरनैंस 1 से 6 वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -8 , 
भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन 

490001, अनुज्ञप्ति संख्या -2520/ 2520/ बी - 1/डीआरजी / 
| 2एम ( आई) 
( 4) बलास्ट फरनैंस सं . 7 कम्पलैक्स , वेलफेअर बिल्डिंग 
संख्या-8, भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग , 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन -490001, अनुज्ञप्ति 
संख्या - 2536 / 2536/ बी - 1/ डीआरजी / 2एम ( आई)। 
( 5) कम्प्रैस्ड एयर स्टेशन , कम्प्रैसड एयर स्टेशन और चिल्ड 
वाटर प्लांट, कमरा सं . 3, सीएएस -4 बिल्डिंग, बी एफ -8 के 
सामने , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई,जिला दुर्ग , 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन - 490001 अनुज्ञप्ति 
संख्या - 2506/ 2506 /जीओ/2एम ( आई ) 
( 6) कोक ओवन , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -4, भिलाई स्टील 
प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ राज्य , पिन - 490001 , 
अनुज्ञप्ति संख्या -2531/ 2531/ बी -4/डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 7) कोल केमीकल डिपार्टमैंट , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -4 , 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई,जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन -490001. अनुज्ञप्ति संख्या- 2512/ 2512/ बी -17/ 
डीआरजी/ 2एम ( आई) 
( 8) कन्टिन्यूस कास्टिंग शाप , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या - 26 , 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन- 490001, अनुज्ञप्ति संख्या -2525/ 2525/ बी - 1/ 
डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 9) कनवर्टर शाप , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या - 26, भिलाई 
स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन- 490001 अनुज्ञप्ति संख्या - 2534/ 2534/ बी -1/ 
डीआरजी/ 2एम ( आई) 
( 10 ) एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट , एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट 
का आफिस, संयंत्र भवन , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , 
जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , पिन - 490001 , अनुज्ञप्ति संख्या 
2507/ 2507/ बी -29/डीआरजी/ 2एम ( आई) 
( 11) इलैक्ट्रीकल रिपेयर शाप, इलैक्ट्रीकल रिपेयर शाप का 
कार्यालय , भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई , जिला दुर्ग , 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन - 490001, अनुज्ञप्ति संख्या 
2515/ 2515/ जी - डब्लयूएस /डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 12) फाउंड्री एंड पैटर्न शाप , रोड सं. 5, फाउंड्री एंड पैटर्न 
शाप , भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ 
राज्य , पिन- 490001 , अनुज्ञप्ति संख्या - 2518/2518/ बी 
3 /डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 13) लोको रिपेयर शाप , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -14, 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ राज्य , 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पिन-490001 अनुज्ञप्ति संख्या- 2504/ 2504/जीएस / 
डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
(14) मरचैट मिल , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -12, भिलाई 
स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन -490001, अनुज्ञप्ति संख्या -2527 / 2527 / जी 
आरएलएम/डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 15) मैकेनिकल शाप, (फोर्ज एंड स्टील स्ट्रक्चरल शाप) फोर्ज 
एंड स्टील स्ट्रक्चरल शाप का कार्यालय, भिलाई स्टील प्लांट , 
भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , पिन -490001 , अनुज्ञप्ति 
संख्या -2528/2528/ जी - एफईबी / डी आरजी/ 2एम( आई) 
( 16) मैटीरिअल रिकवरी डिपार्टमैंट, मैटीरिअल रिकवरी 
डिपार्टमैंट का कार्यालय , फ्लाईओवर के पास , भिलाई स्टील 
प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , पिन -490001 
अनुज्ञप्ति संख्या - 2514/ 2514/ जी - ओ/डीआरजी / 2एम ( आई ) 
( 17) मशीन असैम्बली और री - इंजीनियरिंग सर्विसेस - 1 , 
वेलफेअर बिल्डिंग संख्या- 2 , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , 
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य , पिन -490001 अनुज्ञप्ति संख्या 
2521/ 2521/ जी - इंजी /डीआरजी /2 एम ( आई ) 
( 18 ) मशीन असैम्बली और री -इंजीनियरिंग सर्विसेस-11 , 
मशीन असैम्बली और री - इंजीनियरिंग सर्विसेस - 11 का 
कार्यालय , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन- 490001 अनुज्ञप्ति 
संख्या - 2529 / 2529 / जी -इंजी /डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 19 ) मशीन असैम्बली और री - इंजीनियरिंग सर्विसेस - 111, 
मशीन असैम्बली और री - इंजीनियरिंग सर्विसेस- 111 का 
कार्यालय , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन - 490001 अनुज्ञप्ति 
संख्या - 2254/ 2254/ जी - इंजी/डीआरजी/ 2एम ( आई) । 
( 20) आक्सीजन प्लांट संख्या 2, ओपी- || का कार्यालय , 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन- 490001 अनुज्ञप्ति संख्या - 2523/ 2523/ बी - 17 / 
डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 21) ओर हैंडलिंग प्लांट, वेलफेअर बिल्डिंग संख्या - 29 , 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ 
राज्य, पिन - 490001 अनुज्ञप्ति संख्या - 2516/ 
2516/जीओ/ डीआरजी/2एम( आई) 
( 22 ) पावर एंड बलोइंग स्टेशन , वेलफेअर बिल्डिंग 
संख्या - 09 , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग , 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन-490001 अनुज्ञप्ति 
संख्या - 2522/ 2522/ बी - 5/डीआरजी / 2एम ( आई ) 
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( 23 ) पंप हाउस संख्या 1 से 22, 2, 3ए, रिजेंट यूनिट वर्क 
शाप, वर्कशाप एंड न्यू पंप हाउसिस आफ 4एमटी एक्सपैंशन , 
वाटर मैंनेजमैंट डिपार्टमैंट का कार्यालय , जल भवन भिलाई 
स्टील प्लांट, भिलाई , जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन- 490001 अनुज्ञप्ति संख्या -2505/ 2505/ जी 
( टी )/डीआरजी / 2एम( आई ) 
( 24) प्लेट मिल , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या - 23, भिलाई स्टील 
प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य , पिन- 490001 
अनुज्ञप्ति संख्या - 2537/2537/ जी - आरएलएम/डीआरजी /2एम 
( आई ) 
( 25) प्रोपेन स्टोरेज एंड ड्रिस्ट्रीबिउशन प्लांट , प्रोपेन प्लांट का 
कार्यालय , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला 
दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य ,पिन - 490001 अनुज्ञप्ति 
संख्या- 2693/ 2693/ ए- 29/डीआरजी/ 2एम आई ) 
( 26 ) रोल टर्निंग एंड रिपेयर शाप , रोल टर्निंग एंड रिपेयर 
शाप का कार्यालय , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन -490001 अनुज्ञप्ति संख्या 
2510/2510/ जी -डब्लयूएस/ डीआरजी/2एम ( आई ) 
( 27) रेल एंड स्ट्रकचरल मिल , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -6 , 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन - 490001 अनुज्ञप्ति संख्या -2530 / 2530 / जी 
आरएम/डीआरजी/ 2एम( आई) 
( 28 ) आरएमपी-| वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -11, भिलाई 
स्टील प्लांट, भिलाई, जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन-490001 अनुज्ञप्ति संख्या-2509/2509 / जी 

ओ/डीआरजी/ 2एम ( आई) 
( 29 ) आरएमपी-|| वेलफेअर बिल्डिंग संख्या - 28, भिलाई 
स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन- 490001 अनुज्ञप्ति संख्या - 2533/ 2533/ जी 

ओ/डीआरजी/2एम ( आई) 
( 30) रिक्लेमेशन शाप, रिक्लेमेशन शाप का कार्यालय , 
भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन - 490001 अनुज्ञप्ति संख्या - 2257/ 2257/ जी 

ओ/डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 31 ) स्लैग प्रोसैसिंग प्लांट, ( एस जी पी ) वेलफेअर बिल्डिंग 
संख्या - 17 , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग , 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन - 490001 अनुज्ञप्ति संख्या 
2539/ 2539 /जीओ/डीआरजी /2एम ( आई ) 
( 32 ) स्टील मेलटिंग शाप -| वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -7 , 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ 
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राज्य,पिन-490001 अनुज्ञप्ति संख्या -2532/2532 / बी -1/ 
डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 33 ) सिनटरिंग प्लांट-II, वेलफेअर बिल्डिंग संख्या - 21 , 
भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन -490001 अनुज्ञप्ति संख्या -2519/ 2519/ जी - ओ / 
डीआरजी/ 2एम ( आई) 
( 34) सिन्टरिंग प्लांट-III , सिन्टरिंग भवन , भिलाई, जिला 
दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , पिन - 490001 अनुज्ञप्ति संख्या 
2694/ 2694/ बी - 1/डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 35) वर्क्स शाप (मैकेनीकल ) कम्पलैक्स , टी पी एल वर्क्सशाप 
आफिस , टीपीएल का कार्यालय , भिलाई , जिला 
दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , पिन - 490001 अनुज्ञप्ति संख्या 
2538/ 2538/ जी - डब्लयूएस /डीआरजी/ 2एम ( आई ) 
( 36 ) वाटर ट्रीटमैंट प्लांट, मरोडा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 
कार्यालय , भिलाई , जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य , पिन 
490001 अनुज्ञप्ति संख्या -2264/ 2264/ जी -डब्लयू / 
डीआरजी /2एम ( आई) 
( 37) वायर रोड मिल , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या -12, भिलाई 
स्टील प्लांट , भिलाई, जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ राज्य , पिन 
490001 अनुज्ञप्ति संख्या - 2524/2524/ जी - आरएलएम / 
डीआरजी /2एम ( आई ) 
( 38) वेगन रिपेयर शाप, वेगन रिपेयर शाप का कार्यालय , 
बोरिया स्टोरेज कम्पैलक्स , भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ 
राज्य , पिन -490001 अनुज्ञप्ति संख्या - 2508/ 2508/ जी 
डब्लयूएस/डीआरजी/ 2एम( आई ) 
| ( 39 ) यूनिवर्सल रेल मिल , वेलफेअर बिल्डिंग , यूनिवर्सल रेल 
मिल भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ 
राज्य , पिन - 490001 अनुज्ञप्ति संख्या - सीजी -07- 1054 
836/डीआरजी / 2410/ 2एम ( आई )/ 5455 - 57150/ 2018 
( 40) बी एफ -8, मेन बिल्डिंग बी एफ -8, भिलाई स्टील 
प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ राज्य , 
पिन -490001 अनुज्ञप्ति संख्या- सीजी-07-1063 
845/डीआरजी/ 2410/ 2एम ( आई ) /5524-57212/ 2018 
( 41) बार एंड रोड मिल , वेलफेअर बिल्डिंग संख्या 
12,बीआरएम , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई , जिला दुर्ग , 
छत्तीसगढ़ राज्य , पिन -490001 अनुज्ञप्ति संख्या -सीजी -07 
1064- 846/डीआरजी/ 2410/ 2एम ( आई)/5526 -57244/ 
2018 
( 42) न्यू प्रोपेन स्टोरेज एंड ड्रिस्ट्रीब्यूशन प्लांट -11 , 
न्यू प्रोपेन स्टोरेज एंड ड्रिस्ट्रीब्यूशन प्लांट- 11 का कार्यालय 
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FAITS , FJST gof Etec 754, 1961 -490001 
3aa Tempput-07 -1070 -852 /stereoft/0 /29H (3475 )/ 

555157223 /2018 
| डा . एस के इस्सर, कार्यकारी निदेशक , ( एम एंड मेन हॉस्पिटल लांड्री, जे एल एन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 
एच एस ) भिलाई, स्टील प्लांट , जवाहर लाल कैंपस , भिलाई स्टील प्लांट भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ 
Te gifycat de RH Aree , falls Fett 74, 794 -490009 Tala TellT- 108 / 1818 / 12r of 
CMIC , 196415 -490001 FGT gut gHIHNIC 219 (3 ) 
राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य । 

[41. . 8(61)/2015 -11-fft ] 

पुनीत कंसल , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF STEEL 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th September, 2019 


S .O . 3628 ( E ). — In pursuance of clause ( iii ) of the first proviso to clause ( n ) of section 2 of the Factories Act, 
1948 (63 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel number 
S . O . 3221( E ), dated the 19th November , 2015 , published in the Gazette of India Part II. Section 3, Sub -section ( ii ), dated 
the 1st December , 2015 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby declares that the persons mentioned in column (2 ) of the Table below , appointed to manage the 
affairs of the factories mentioned in the corresponding entries in column ( 3 ) of the said Table shall be deemed to be the 
occupier for the purpose of the said Act, namely: 

TABLE 


Serial 
number 


Name, designation and address of 

officer. 


Name, address and registration number of the Factory . 


( 1) 


( 3 ) 


Shri Prodyot Kumar Dash , 
Executive Director (Works), 
Bhilai Steel Plant, 
Sanyantra Bhawan , 
Bhilai – 490001, State Chhattisgarh . 


( 1) Automobile Repair Shop, Office of the Plant Garage, Bhilai 
Steel Plant, Bhilai, District -Durg, State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number 2511/ 2511/G -AUTO /DRG /2M (I) 
( 2 ) Blooming and Billet Mill , Welfare Building No.5 , Bhilai 
Steel Plant, Bhilai, District-Durg, State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number 2526 / 2526 / B - 1 /DRG / 2M ( I) 
(3 ) Blast Furnace 1 to 6 , Welfare Building No.8, Bhilai Steel 
Plant, Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , Pin -490001, 
Licence number 2520 / 2520 / B - 1 /DRG / 2M ( I) 
(4 ) Blast Furnace No. 7 Complex , Welfare Building No.8 , 
Bhilai Steel Plant, Bhilai, District -Durg, State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number 2536 /2536 / B - 1/DRG /2M (I) 
(5 ) Compressed Air Station, Compressed Air Station and 
Chilled Water Plant, Room No.3 , CAS- 4 Building , in front of 
BF - 8, Bhilai Steel Plant, Bhilai, District-Durg, State 
Chhattisgarh , Pin -490001, Licence number 2506 /2506 /G 
O /2M (I) 
(6 ) Coke Ovens, Welfare Building No.4 , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , Pin - 490001 , Licence 
number 2531/ 2531/ B - 4 /DRG /2M ( I) 
(7 ) Coal Chemical Department, Welfare Building No.4 , Bhilai 
Steel Plant, Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number 2512/2512/ B - 17 /DRG /2M (I) 
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(8 ) Continuous Casting Shop , Welfare Building No.26 , Bhilai 
Steel Plant, Bhilai, District-Durg, State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number 2525 /2525 / B - 1 /DRG /2M (I) 
(9 ) Converter Shop , Welfare Building No. 26 , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001 , Licence 
number 2534 / 2534 /B - 1 /DRG /2M (I) 
( 10 ) Energy Management Department, Office of the Energy 
Management Department, Sanyantra Bhawan , Bhilai Steel 
Plant, Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001, 
Licence number 2507 / 2507 / B -29/DRG /2M ( I) 
(11) Electrical Repair Shop , Office of the Electrical Repair 
Shop , Bhilai Steel Plant, Bhilai, District-Durg , State 
Chhattisgarh , Pin -490001 , Licence number 2515 /2515 /G 
WS/DRG /2M (I) 
( 12 ) Foundry and Pattern Shop , Road No. 5, Foundry and 
Pattern Shop , Bhilai Steel Plant, Bhilai, District-Durg , State 
Chhattisgarh , Pin -490001, Licence number 2518 /2518 / B 
3 /DRG / 2M (I) 
( 13 ) Loco Repair Shop , Welfare Building No. 14 , Bhilai Steel 
Plant, Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , Pin - 490001, 
Licence number 2504 /2504/G - S /DRG / 2M ( I) 
( 14 ) Merchant Mill, Welfare Building No . 12 , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai , District-Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001 , Licence 
number 2527 / 2527 / G - RLM /DRG / 2M ( I ) 
( 15 ) Mechanical Shop (Forge and Steel Structural Shop ), Office 
of the Forge and Steel Structural Shop , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , Pin - 490001, Licence 
number 2528 /2528 /G -FEB /DRG /2M (I) 
( 16 ) Material Recovery Department, Office of the Material 
Recovery Department, Near Flyover , Bhilai Steel Plant, Bhilai, 
District- Durg, State Chhattisgarh , Pin - 490001, Licence number 
2514 /2514 /G -O /DRG / 2M (I) 
( 17 ) Machine Assembly and Re -engineering Services- I, Welfare 
Building No. 2 , Bhilai Steel Plant, Bhilai, District -Durg , State 
Chhattisgarh , Pin -490001, Licence number 2521/2521 /G 
Engg /DRG /2M (I) 
( 18 ) Machine Assembly and Re-engineering Services- II, Office 
of the Machine Assembly and Re- engineering Services - II, 
Bhilai Steel Plant, Bhilai, District-Durg, State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number 2529 /2529 /G -Engg /DRG /2M (I) 
( 19 ) Machine Assembly and Re-engineering Services -III , Office 
of the Machine Assembly and Re-engineering Services- III, 
Bhilai Steel Plant, Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , 
Pin - 490001, Licence number 2254 / 2254 /G -Engg /DRG / 2M ( I) 
(20 ) Oxygen PlantNo.2 , Office of the OP - II , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai , District-Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001 , Licence 
number 2523/ 2523 /B - 17 /DRG /2M (I ) 
( 21) Ore Handling Plant, Welfare Building No.29 , Bhilai Steel 
Plant, Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001, 
Licence number 2516 / 2516 /G - O /DRG / 2M ( I) 
(22 ) Power and Blowing Station , Welfare Building No. 9, Bhilai 
Steel Plant, Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number 2522 / 2522 /B - 5 /DRG /2M (I) 
(23 ) Pump House No. 1 to 22, 3, 3A , Reagent Unit, Workshop 
and New Pump Houses of 4MT expansion, Office of the Water 
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Management Department, Jalbhawan , Bhilai Steel Plant, Bhilai, 
District-Durg , State Chhattisgarh , Pin -490001 , Licence number 
2505 /2505 /G - ( T )/DGR /2M (I) 
( 24 ) Plate Mill, Welfare Building No. 23 , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , Pin - 490001, Licence 
number 2537/ 2537 /G - RLM /DRG / 2M ( I) 
( 25 ) Propane Storage and Distribution Plant, Office of the 
Propane Plant, Bhilai Steel Plant, Bhilai, District -Durg , 
State Chhattisgarh , Pin -490001, Licence number 2693 /2693/ A 
29 /DRG /2M ( I) 
(26 ) Roll Turning and Repair Shop , Office of the Roll Turning 
and Repair Shop , Bhilai Steel Plant, Bhilai, District-Durg, State 
Chhattisgarh , Pin -490001, Licence number 2510 /2510 /G 
WS/DRG / 2M ( I) 
(27 ) Rail and Strl. Mill, Welfare Building No.6 , Bhilai Steel 
Plant, Bhilai, District -Durg , State Chhattisgarh , Pin -490001, 
Licence number 2530 /2530 /GRM /DRG /2M ( I) 
(28 ) R .M .P .- I, Welfare Building No. 11 , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai, District- Durg , State Chhattisgarh , Pin -490001, Licence 
number 2509 /2509/G - O /DRG /2M (I) 
(29) R . M .P - II , Welfare Building No.28 , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , Pin - 490001, Licence 
number 2533 /2533 / G - O /DRG /2M ( I) 
( 30 ) Reclamation Shop , Office of the Reclamation Shop , Bhilai 
Steel Plant, Bhilai, District- Durg, State Chhattisgarh , Pin 
490001 , Licence number 2257 /2257 /G - O /DRG /2M (I) 
( 31 ) Slag Processing Plant (S .G .P .), Welfare Building No. 17 , 
Bhilai Steel Plant, Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number 2539 / 2539/G -O /DRG /2M (I) 
( 32 ) Steel Melting Shop - I, Welfare Building No.7 , Bhilai Steel 
Plant, Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , Pin -490001, 
Licence number 2532 /2532 / B - 1 /DRG /2M ( I) 
(33) Sintering Plant- II , Welfare Building No.21, Bhilai Steel 
Plant, Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001, 
Licence number 2519 /2519 /G - O /DRG /2M (I) 
( 34) Sintering Plant- III, Sinter Bhawan , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001 , Licence 
number 2694 / 2694 /B - 1/DRG /2M (I) 
( 35 ) Workshop (Mech .) Complex , TPL Workshop, Office of the 
TPL Workshop, Bhilai Steel Plant, Bhilai, District-Durg , State 
Chhattisgarh , Pin - 490001 , Licence number 2538 /2538 /G 
WS/DRG /2M (I) 
( 36 ) Water Treatment Plant, Maroda, Office of the Water 
Treatment Plant, Bhilai Steel Plant, Maroda , Bhilai , District 
Durg , State Chhattisgarh , Pin -490001, Licence number 
2264 /2264 /G - W /DRG /2M (I) 
(37 ) Wire Rod Mill, Welfare Building No. 12 , Bhilai Steel Plant, 
Bhilai , District-Durg, State Chhattisgarh , Pin - 490001, Licence 
number 2524 / 2524 /G -RLM /DRG / 2M (I ) 
( 38 ) Wagon Repair Shop , Office of the Wagon Repair Shop , 
Boria Storage Complex , Bhilai Steel Plant, Bhilai, District 
Durg , State Chhattisgarh , Pin -490001, Licence number 
2508 /2508 /G -WS/DRG / 2M (I) 
( 39 ) Universal Rail Mill, Welfare Building Universal Rail Mill , 
Bhilai Steel Plant, Bhilai, District-Durg , State Chhattisgarh , 
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Pin - 490001, Licence number CG - 07 - 1054 - 836 /DRG / 2410 / 
2M ( I)/ 5455 -57150 / 2018 
( 40 ) BF -8 , Main Building BF - 8 , Bhilai Steel Plant, Bhilai, 
District -Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001, Licence number 
CG - 07 - 1063 - 845 /DRG / 2410 /2M (I)/ 5524 -57212/2018 
(41) Bar and Rod Mill, Welfare Building No. 12 , BRM , Bhilai 
Steel Plant, Bhilai, District-Durg, State Chhattisgarh , 
Pin -490001, Licence number CG - 07 - 1064 -846 /DRG /2410 / 
2M (I)/5526 -57244 /2018 
(42) New Propane Storage and Distribution Plant- II , Office of 
the New Propane Storage and Distribution Plant-II, Bhilai Steel 
Plant, Bhilai, District -Durg , State Chhattisgarh , Pin - 490001 , 
Licence number CG -07- 1070 -852/DRG /0 /2M ( I)/ 5551-57223/ 
2018 
Main Hospital Laundry , JLN Hospital and Research Centre 
Campus, Bhilai Steel Plant, Bhilai, District- Durg , State 
Chhattisgarh , Pin -490009, Licence number 108 / 1818 / 
DRG /2M (I). 


Dr. S . K . Issar, Director In -charge (M 
and HS), Bhilai Steel Plant, Jawaharlal 
Nehru Hospital and Research Centre, 
Bhilai Steel Plant, Bhilai- 490001, State 
Chhattisgarh 


[F . No. 8 (61)/2015 -SAIL - PC ] 
PUNEET KANSAL , Jt. Secy . 
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